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UM)A RADIO - Model. 53/18 R second* sene c 53/21 - Medie e due curie. MF a 467 kc Placca finale 220 V, seher.no 150 V. Convert, 
c umplif. MF placca 150 V e schermo 85 V. Corrcnle continua maxima 50 mA. Coimmio 35 W. Usnta 2,- V». 











